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Vervanging bomen Burchtplein 

Een groot aantal bomen in de verhoogde bakken en tussen de fietsenrekken op het Burchtplein is ernstig 
beschadigd. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom eind 2014 besloten om alle 
bomen op dit plein te vervangen door een andere, sterkere boomsoort. Het verwijderen van de bomen 
en aanplanten van nieuwe bomen zal plaatsvinden in de week van 9 maart 2015. Bezoekers van het 
Burchtplein en bewoners van de aangrenzende woningen kunnen hier mogelijk hinder van ondervinden. 
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